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AM-Antrieb von der Skalenseite gesehen 




AM-Spulensatz 
von unten gesehen 


FM-Antrieb von der Skalenseite gesehen 



GRUNDIG Schaltplan SO 123 a ( 12 - 2101 - 1101 ) 

SO 123 a/1 ( 12 - 2181 - 1201 ) 











